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Melding activiteitenbesluit plaatsing noodstroomaggregaat Oude Asserstraat 
20 in Veenhuizen 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat een melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van deze Wet is ontvangen van: 

-Rijksgebouwendienst Cascadeplein 10 te Groningen ingevolge het Activiteitenbesluit voor het plaatsen 
van een noodstroom aggregaat op het perceel aan de Oude Asserstraat 20 te Veenhuizen kadastraal 
bekend gemeente Norg, sectie L, nummer 436.. 

De stukken liggen met ingang van donderdag 2 juni 2016 gedurende 4 weken in het gemeentehuis ter 
inzage. 
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